LOFTA GYEROWICZOWNA 


URODZONA DNIA 23 SIERPNIA 1873 ROKU, 


UMARLA DNIA 12 GRUDNIA 1877 R. 


Pogrzeb odbędzie sig w Piątek dnia 14 Grudnia r. b. 
o godzinie 3 po południu z domu pod |. 56 przy 


ulicy Karmelickiej. 


